WILHELM WESSELY 


emerytowany generat 


urodzony w Pradze Czeskiej dnia 12/4. 1853 r. opatrzony św. Sakramentami, zmarł 
w Krakowie dnia 4 listopada 1934 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 6 bm. o godz. 10 rano 

w kaplicy na cmentarzu rakowickim, poczem nastąpi eksportacja wprost do grobu rodzinnego, 

na które-to smutne obrzędy stroskane dzieci i wnuk zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego i Znajomych. 


ROC „U 0 N C 0 R D | A“ Orukarnia Związkowa w Krakowie, Mikełajska 13 
JANA WOLNEGO 
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